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DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING 


( Banking Wing ) 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 14th May 1977 


S . O . 340 ( E ). - In pursuance of clause ( a ) of sub - section ( 1) and of sub- section 
( 2 ) of section 6 of the Industrial Development Bank of India Act, 1964 ( 18 of 1964 ), 
the Central Government hereby appoints Shri J N . Saxena as the Managing Direc 
tor of the Industrial Development Bank of India for the period commencing on the 
16th May, 1977 and ending with the 15th May, 1979 . 
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राजस्व और बैंकिग विभाग 


( किंग पक्ष ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 14 मई, 1977 
का० प्रा० 340 ( म ) - - भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964 ( 1964 का 
18 ) की धारा 6 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) और उपधारा ( 2 ) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार 
एतद्वारा श्री जे . एन० सक्सेना को 16 मई, 1977 से प्रारभ होने वाली तथा 15 मई , 1979 को 
समाप्त होने वाली अवधि के लिये भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक का प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करती है । 

[ स० एफ० 10 ( 68 ) प्राई० एफ०-I/ 77 ] 

एम० दण्डपाणि , मयुक्त सचिव । 
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